inz. WALERY 


MARYANSKI 


emer. generał W. P., kawaler Orderu Virtuti Militari, czterokrotnie 


nadanego Krzyża Walecznych, Orderu „Orląt“ 


przeżywszy lat 71, po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 6 maja 1946 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 10 b. m. o godzinie 10 rano w kaplicy 
na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja na miejsce wiecznego spoczynku, na które-to smutne 
obrzędy zapraszają stroskani: 


zona, córka, nieobecny syn i rodzina. 


Zakład pogrzebowy „AETERNITAS" 
ANTONIEGO HORAKA jun. Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13 


Kraków, ulica Mikołajaka 14 — Telefon 555-29 
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